Cold October 



1st Violin 
Grave J = 60 
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m 



i m r f 



? 



m 



pp 



tnnnn 



pizz. . 



£ 



74 



^ 



#^ 



arco 



pizz. 



arco 



^m 



i= 



p 



mp 



Mi 



21 



y • — •■ 



Al Allegretto J = 100 espressivo 
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1st Violin 
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